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ROSA GALLICA 

( flore giganteo.) 

R. germinibus pyriformibus, pedunculisque hispido - giandulosis ; 
floribus giganteis . (N.) 

LE ROSIER DE PROYINS 

(a fleurs gigantesques.) 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui s eléve á deux pieds, ou environ: ses raineaux 
sont ganas, á leur partie supérieure, d’une multitude de petits 
aiguillons inégaux, un peu flexibles; ces mémes aiguillons sont 
fermes, plus longs, les uns droits, les autres recourbés á la 
partie inférieure des branches. Les feuilles se composent de 
cinq ou de sept folióles, ovales-allongées, pointues au sommet, 
anondies en coeur á la base, fermes au toucher, glabres en- 
dessus, légérement tomenteuses en-dessous, inégalement den- 
tées, quelques unes des dents surmontées de petites glandes. 
Le pétiole qui les supporte est légérement tomenteux, et muni 
de quelques petits. aiguillons jaunátres; il offre á sa base des 
stipules décurrentes, bifides, á bords finement dentés. Les fleurs 
naissent tantót solitaires, tantót réunies par trois á Pextrémité 
des rameaux. Le tube du cálice, pyriforme, est hispide-glandu- 
leux, ainsi que le pédoncule. Les divisions du limbe, trois 
pinnatifides, et deux simples, sont chargées, á l’intérieur, d’un 
duvet blanchátre tres-serré, et munies extérieurement de 
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